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安全上のごを意 


本製品をお貝いあげいただき、まことじありがとうございます。 

本製品のご使用に際しては、この「ま全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、 
必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保巧しておいてください。また、本書じは、あなたや他 
の人々への危きや財産への巧ちを未然に防-ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 、守っていただきたい 
巧項を示しています。 

その表示と図記号の意ホはホのようじなっています。内巧をよくご巧昭のうえ、本文をお読みください。 


A 危険 

この表示を無視し、誤った取り破いをすると、死 t または重悔を負う連し迫った危 
陵の発生が巧定される内巧が記載されています。 

A 警告 

この表示を無視し、誤った取り破いをすると、死 t または重偏を負うなど人身事故 
の原因となる可能巧がある内巧が記載されています。 

A を意 

この表示を無視し、誤った取り破いをすると、偏萬または物的お萬が発をする可能 
性がある巧巧が記載されています。 


図記号の意味 


/\ 注意を促す記号（公の中に警告内容が描かれています。） 

^巧為を禁止する記号 （ 0の中や近くに禁止内容が描かれています。） 
〇行為を指おする記号（參の中に指示内容が描かれています。） 



0 本敦品付属のペンおよび替えおなどを、お子様の手の轴れる場所など放置しないでく 
ださい。誤って飲み込むなどして、大変を険です。 


0 人命に直接かかわる医療穩器や精密機器などへの使用や、人身の受全に関与する機器、 
重室なコンビューターシステムなど重大な影誓を巧ぼす可能性のある穩器、高い信巧 
性が必要とされる機器には使用しないでください。巧用環境や使用状況により誤作動 
を居こす場合があります。 


0 空子機器の使用が禁止されている場所では、 USB ケーブルをパソコンから巧いて、本 
製品を使用しないで<ださい。 

化の機器に影誓を与える場合がありまず。 
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A 警告 

〇 発煙.焦げ臭い句いの発をなどの點なが態のまま使用を続けると、感電、化おの原因に 
なります。ただちに使用を中止し、 USB ケーブルをパソコンから抜いてください。煙が 
出なくなってから阪売店に修西をめ頼してください。 

〇 内部に水などの液体が入った場を、異物が入った場合は、ただちに使用を中止し、 USB 
ケーブルをパソコンから巧いてお売店にご連給ください。そのまま使用を続けると、感電、 
火災の原因になります。 

0 浴室等、湿気の多い場所では使用および放置しないでください。 

火災、感電の原因じなります。 

0 本製品に水を入れたり、濡らしたりしないようじしてください。火災、感電の原因じな 
ります。お岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。 


甫嗚が間こえたら、本機器の使巧を中止してください。感電の原因じなります。 


〇 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した 
場合は、ただちに使用を中止し、 USB ケーブルをパソコンから抜いて販売店じご連絡く 
ださい。そのまま使用を焼けると、感電、火災の原因になります。 

0 本製I吊の上に、花瓶、コップ、植木鉢，化粧なや薬I吊などの入った巧器、アクセサリな 
どの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電 
の原因になります。 

0 本製品をみ解、改をしないでください。本製品や接続機器の火災、感電、化おの悟:因に 
なります。 

0 熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災や故障の原因 
になります。 

〇 USB ケーブルが損摇（芯線の露出、6お化してひび割れている、が線など）したお合は、 
ただちに使用を中止し、 USB ケーブルをパソコンから抜いてください。そのまま使用を 
続けると、感電、火災の原因じなります。 

Q USB ケーブルの上にまいものや本製品を載せる、 USB ケーブルをおつける、加工する、 
無理に曲げる、ねじる、引っ張る、壁や棚などの問に挟み込ませるなどはしないでくだ 
さい。コードが破損して火お、感電の原因じなります。 

0 USB ケーブルを熱器具の近くや直が日光のあたるところに近づけないでください。コー 
ドのホ膜が溶けて、火災の原因じなります。 

Q USB ケーブルを人が通るところなどひっかかりやすいところに這わせないでく ださい。 
巧いてお倒したり、怪我や事故の原因になります。 




5 


[ A を意 

製品に湿り気や液体、揭物などが入ると、故障や火災の原因になります。装置周辺には、 
7j< やおみ物などを置いてこぼしたりすることがないようご注意ください。 


調巧台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火あ、 
感電の原因になることがあります。 


長時問巧用しない場合は、安全のために必ずパソコンから、 USB ケーブルを抜いてくだ 
さい。 


お手入れの際は、安全のためじ必ずパソコンから、 USB ケーブルを巧いてください。 


濡れた手で USB ケーブルを抜き连ししないでください。感電の原因になることがありま 

ず， 

US 巨ケープルをパソコンからおくときは、ケーブルを引っ張らず必ずコネクタ部分を 
もってほいてください。ケーブルが腐つき、火災、感電の悟:因になることがあります。 



0 0 0 0 0 0 
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お買い上びあり巧とうございます。 

ご使用の際には、必す'な下の記載事項をお守りくだ’さい。 

-ご使用の前に、必ず本書をよくお読みいただ'き、内客をご理解い 
ただ'いた上でご使用くだ'さい。 

-別紙で追加情報巧同砸されているときは、必す'参照してくだ'さい。 

-本書は保証書と一緒に、大切に保管してくだ'さい。 

主な機能 

「スリムタブレット」はワイド亡ニターにち対応したペンタブレットで 
す。本製品は 「Works with Vista」 を取得しており、 Windows Vista (Home 
Basic を除く）に搭載されているペンタブレット専巧の文字入力機能や 
Office 2007のデジタルインク磯能をフル活用いただ'けます。 

-薄塑設計で、長時間使用しても疲れにくい。 

-マク□キー機能を搭載し、良く使ラソフトウェアや 
ショートカットがすばや<使えまず。 

動作環境 

本製品をご使用にな5際、臥下の環境および機器び必要です。 

USB ポートおよび DVD-ROM ドライブを標準搭載したパソコン 

対応 0 S 

Windows Vista / XP / 200日（すベて日本語版） 

Mac OSX 10.2启じ(降 


盛 

を意 


付属の各ソフトウェアの対応 0S に関しては9ぺージ-10ぺージの「付 
属ソフトウェアについて」をご確認ください。 








本製品のパッケージ内客は、次のとおりです。お買い上げのパッケージ 
に巧のちのび同個されていない場含は、販売店までご連絡くだ'さい。 



© / \ /PhotoshopX /Mnt Shop Pro \ 

/PhotoImpact \ / Elements5.0\ / PhotoX2 \ 

© © © 


ドライバ & 
ソフトウェア 


© 


Macffl 
ドライパ 
CD-ROM 


Photo Impact Photoshop Paint Shop Pro 
CD-ROM Elements 5.0 Photo X2 

が TBST12 。 み DVD-ROM C[3R0M 

S ； PT&ST12 巧 ® み iSPT&SnZ 巧 ® み 


ベンレ 

/ f ィコトジ 2 l 0\ 

巧ちペンレ〜る- 
デイジーコラージュ10 
CD-ROM 
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付属のソフトウエアについて 


本製品には、下記のソフトウェアヴ付属しています。 

各ソフトウェアごとに、対応 0 S 巧異なりますので下記を参照して正し 
くご利用くだ'さい。マク□キーマネージわが外のソフトウェアについて 
はサポートを行っておりません。予めご3承くだ’さい。 

マク□キーマネージャ-製品ドライバ- 

対応 0 S : Windows Vista / XP / 2000 ( P . 11参照） 

Mac OS 10.2.8 臥降 （ P .13 参照） 

為 、 Windows Vista Home Basic / Windows XP / 2000 および Mac 
/!\ os で本聲品を使巧される場合は、必ずマク□キーマネージャをインス I 
を意ルしてください。 

マク□キーマネージャには、 Windows XP / 2000 または Mac OS 巧 
の製品ドライバび含まれております。ご利用の環境にあわせて必ずインス 
トールして < ださい。 


このソフトウェアは、『 PTB-ST12/PTB-ST12PS 』専用のソフトウェ 
アです。本ソフトウェアを使用して、操作エリア上のマク□キーに様々 
な操作を割り当てたり、タブレツトの動作設定を行うことびできます。 

漢検 xPen ( P . 16参照） 

対応 0 S : Windows Vista (HomeBasic を除く） 

タブ レツ トに手書き入力で、漢ミテストを斤ラことびできます。 

ナンパープレイス （ P .20 参照） 

対応 0 S : Windows XP / 2000 / Vista (HomeBasic を除く） 

数字を使ったパブルゲームです。ま書き入力によ5数き入力は 、 Windows VistaCHone 
巳 as にを 除く）のみで 巧 能です。 

Power Presenter ( P .23 参照） 


対応 OS : Windows XP / 2000 

タブレットを使用して、デスクトップ上でスライドを作成したりず書き六亡を描く 
など、様々なプレピンテーシヨン機能を搭載したソフトウェアです。 
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Free Notes & Office Ink (P.24 参照） 

対応 OS : Windows XP / 2000 

Word や Excel と達おしたり、キーボード入力の代わりにタブレツトでず書き入力す 
5ことびできます。 

Photosh 叩曰 ements (P.2 已参照） 《 ptb-stisps のみ 

対応 0S : Windows Vista / XP (Photosh 叩 Elements 巳 . 0) 

Mac OS 10.3.9 臥降 (Photoshop Elements 4.0) 

デジタルカ方ラの撮影ミスをすばかく慢正したり、高度な編集機能を使用して写真 
をプ□並みの品質に壮上げ5ことび巧能です。 

Photoimpact (P.2 已参照 ）※ ptb-sti 吕のみ 
対応 0S : Windows XP / 2000 

デジタルカ方ラの写真を素早く修正巧能です。ち成などち簡単に斤えます。 

Paint Shop Pro Photo X2 (P.25 参照 ）※ ptb - sti2PS のみ 

対応 OS : Windows Vista / XP 

写真の自動修整な 5 精度の高い編集ツールまで、硬利な機能滿載のデジタル編集ソ 
つトウエアです。 

デイジーコラージュ 10 (P.2 已参照） 《 PTB - ST 12 PS のみ 
対応 0S : Windows Vista / XP / 2000 

破り絵機能や豆本制作機能ち搭載した総ちデジカ六活用ソフトです。 

ぷちペンし〜る （ P.2 己き照） 《 PTB-STISPS のみ 
対応 0S : Windows XP / 2000 

家庭用本格プリクラソフト。なわいいす I 」ジナルシールヴ作れます。 
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タブレツトの準備 


^ Windows XP および2000でご利用のお客様へ 

を意 7ク曰キー7ホージヤのインストールび完 T するまでは、ホ製品とバソ=1 
ンを接続しないで < ださい。 



Windows Vis ねご利用のお客様は、パソコンに接続してすぐにご使 
用いたピロますび、巧属ソフトウェア「マクロキーマネージ1^」を 
インストールしていたどくと、より快適なペン入力環境でご使用い 
たどけます。 


Windows でご利用の場合 


マク□キー7ネージャのインス I ^ール 

付属の Windo 机 S 巧ドライバをソフトウェア a > roM か5マク□キーマネー 
ジトをインストールします。 

1 パソコンの電源を ON にして、付属の CD-ROM を挿入します。 

2 「MacroKey Manager 」 を押して、インストールを開始します。 
インストールを開始します。 

3 「完了」を巧して、パソコンを毎起動します。 

「今すぐパソコンを再起 
動する」に印を付けて、 

[完3 ] を押します。 

インストール巧完3した 
5、パソコンを再起動し 
てくだ'さい。 
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パソコンを再起動すると、 
タスクバーに、マク□キー 
マネージ V のアイコン巧 
表示されます。 



パソコンを再起動後、必 
要に応じて付属のソフト 
ウェアをインストールし 
てくだ'さい。 （ P .16 政職 

4 パソコンにタブレットを接続します。 
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Msc OS でご利用の場を_ 

ドライパのインス I ル 

付属の Mac 0 S 巧 CD - ROM か5ドライバをインストールします。 


1 パソコンの電源を ON にして、付属の CD-ROM を挿入します。 


2 CD-ROM を表示しまず。 


CD-ROM の 「Pen Pad 
Tablet Driver 」 アイコンを 
ダプルクリックします。 

OS の設定によっては、「1 窗 
証」画面び表示されます。 
OS に設定されているパス 
ワードを入力してくだ'さ 
い。 


姐)化山か曲 
、 饥ぶぃ!巧を 


3 に ontinuej を押します。 
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4 「 Install 」 を巧して、インストールを開始します。 


「Install」 を押して、イン 
ストールを開始します。 



5 「 RestarU を押して、パソコンを再起動しまず。 

インストール巧完3した 
ら、 「Res ねけ」を押してパ 
ソコンを再起動してくだ' 

さい。 

パソコンを再起動すさ 
と、アプリケーション 
に、 rpkeyHandlerXJ の 
アイコンび表示され、 
rpkeyHandlerXJ 巧自動 
的に起動されます。 


♦ Finish Up 




f Co 怖 nuf , • R«sTaft 


6 パソコンにタブレットを接続します。 


初めてタブレツトを接続 
すると、パソコン巧自動 
的に認識をします。 



14 






Mac OS で使用ずる場合のご注意 


Mac 0 S で本製品を使巧する場合は、 「 FkeyHandlerX 」 ヴ起動しているこ 
とを確認してくだ'さい。 「 FkeyHandlerX 」 巧起動していない場含、本製品 
を正しく使用することびできません。 

通常、ドライバをインストールすると、巧回从降パソコンを起動す 
VlinlKlllir ると自動的に FkeyHandlerX び起動されます。 


fFkeyHandlerXJ を起動ずる場合 

1タブレツトをパソコンに接続します。 



2 fFkeyHandlerXJ を表示します。 

下記の順でフォルダを表 
/J \ し 9 〇 
[ ライプラリ] 

丄 

[Application Support ] 

丄 

[HyperPen Tablet ] 

fFkeyHandlerXJ アイコン 
をダプルクリックして、 

ソフトウエアを起動しま 
す。 

FFkeyHandlerXJ び起動しているが態で、本製品を使用したタブレット入 
力を巧ラことびできます。 
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付属ソフトウエアのインス I ル 



1付属の CD - ROM ディスクを挿入します。 

2 r 漢巧 xPen 」( KANKEN ) を押して、インストールを開始します。 

3 画面の指示したがって、インス!ルを進めてください。 

本ソフトウエアには、 

「.NET Framework 2.0」と 
「 Flash 円 ayer 」 のインス 
トールび必要です。画面 
の指示に従って、インス 
トールを行ってくだ’さ 
い。 
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I キャンじ)レ|| <房5が I I 度へが）> I 



まな XPen は正しくインストー|1/3れました。 
お了す? J コも[な;る]が U ッ九て■でみ、 


Widow Updale で， NCT Framework のま里ら々がだうた巧措 2U てり巧 L >• 


1キ•ンロレ！ 化 [ 民 C5 をI1 


V 


インストールが完了すると、 
が追加されます。 


スタートメニューに「漢検 X PenJ 


ソフトウェアの使い方に 
ついては、ソフトウェア 
付属のヘルプを参照して 
<ださい。 






ナンバープレイス 


1 付属の CD - ROM ディスクを挿入します。 

2 「ナンパ‘ープレイス」 ( nanpure ) を押して、インス!ルを開始 
しまず。 

3 画面の指示したがって、インス!ルを進めてください。 

画面の指示に従って、イ 
ンストールを行ってくだ' 

さい。 

本ソフトウエアには、 

「.NET Framework 2.0 J と 
r Flash Player J のインス 
トールび必要です。必 
要に応じて画面の指なに 
従って、インストールを 
行ってくだ'さい。 



インスト-ラ13 Nunfcer Place xPen を1•ンストールするためこ独リキがち示します。 


この MS け-■巧 «: Nr がむ化よむ田りこより巧 田 かてい S 了•この MS のをが 

また 13—g5«S 折で巧苗したり.巧扣で?夏度巧 SSfi すると，吉円宿の《まとが J ますのでこ 
がくた 

_キ中ンじ)レ J _ -' - I I 度姆 I 


巧用巧巧ちのさ 


累ご期®磯;九て 


度用巧迂契灼吉 

本店用巧店資打* ( WT 「本 g 巧* J といい5す> け、 J (ティアでイ 
トソつトウ I アおちく 1 U 下 r 本苗る J といいます）に M してお S 梯 
< fi 人*た13法 A のいすれか S 巧い*せん）と》巧6な y ティアでイ 
卜との因 I こ巧 g され？)まけな契め害です。本 sass インストール.巧 
». *た13度届することによ'5て， fiS « は本 K 的•のすベての》« 
I こ田を3れることにホ R することになります。 


广面《ぶい屯） な固■すさ(さ):， 

—キ中ンじ)レ J _<戻5®」 l 度へ W > 1 
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インスト—ラ 13 ホのフオ J け’ へ NumberPlace xPen ぞインストールします。 


このつ:》 ル 巧：:インストールすなコ3じ t へ巧クリックして〈だみI 。 をのつォルタにインスト- 
ルすなこは, アドレス ミんりすが'[を巧] をブ J ソクしてな 3 し、 

別ル S 旧._ 

jcVP'Ogtairi FilesVMediakir^NumberPlace xPen¥ ^fi5(R)_ I 

ディス巧自域が」 

NumberPlKe xPer 立のユ-ザー用か,巧3すべて®ユ-ブ■用:インストル US ず 

巧すべてのューヴ ー( む 
广このご-ブ-のみ <M) 

_キ中ン忆)レ」_ <戻 5® 」厂る吸 I 


[ 1さ NumberPlace xPen 口,ご R1 

インストールの巧度 

J 


1、 


NumberPlace xPen S インスト-ルすだ* IS かできました- 
かへ]?州ッ九てインスト—ル S 維しでぶ&、 


_キ中ンじ)レ J _< 戻5お ）」 L 3 ® I 









インストールが完了しました。 

J 


1 


NumberPlace >Pen に正 IX インスト—ル 3 れました0 
お7するI]王[がる]が U ッルてがみ、 


Widow Update で，り口 Framework のま里な热が巧がど巧ち描んて<£311〇 



4 インストールが完了すると、スタートメニユーに 「NumberPlace 
X Pen 」 び追加されます。 


ソ7トウエアの使い方に 
ついては、ソフトウエア 
付属のヘルプを参照して 
<ださい。 
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Power Presenter 


1 付属の CD - ROM を挿入します。 

2 「Power Presenter 」 を押して、インストールを開始します。 
3 画面の指示したがって、インス!ルを進めてください。 




4 インストールが完了ずると、スタートメニューに 「Power 
Presenter 」 が追加されます。 

ソつトウエアの使い方に 
ついては、ソフトウエア 
付属のヘルプを参照して 
<ださい。 
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Free Notes S Office Ink 


1 付属の CD - ROM ディスクを挿入します。 

2 「Free Notes & 0 斤 ice Ink 」 を押して、インス I ルを開始しま 
す。 



4 インス!ルび完了ずると、スタートメニューに 「Free Notes 
& 0斤 ice Ink 」 が追加されまず。 

ソフトウエアの使いちに 
ついては、ソフトウエア 
付属のヘルプを参照して 
<ださい。 
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Photoshop Elements く ※ PTB-STl2PS のみ ) 


1 付属の DVD - ROM ディスクを挿入します。 

2 インス!ル画面び表示されますので、画面の指示に従ってイン 
ス I ルを進めてください。 

シリアルブンバーは、同個されていミ)シリアルブンバーを入力し 
てくだ'さい。 


Photoimpact ( 《 PTB-STl 2 のみ ) 


1付属の CD - ROM ディスクを挿入します。 

2 インス!ル画面が表示されますので、画面の指示に従ってイン 
ス I ルを進めてください。 


Paint Shop Pro X2 く ※ PTB-STl2PS のみ ) 


1 付属の CD - ROM ディスクを挿入します。 

2 インス!ル画面び表示されまずので、画面の指示に従ってイン 
ス I ルを進めてください。 

自動的にインストール画面に進まない場含は、マイコンピューター 
むら ご使巧の CD-ROM ドライブを選おし、「 PSPP12_CoreLTBYB_J 
P_ESD.exe」 ファイルをダプルクリックしてくだ’さい。 


夕^ インターネットの環境が無い場合は、インストール時に下記の 
シ U アル番号をご入力ください。 

ホ 音 

/ェ心シ U アル番号： PR 1 2WTX-000000 1 -EDK 
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デ イジーコラー ジュ 10 ( 《 PTB-ST12PS のみ ) 


1付属の CD - ROM ディスクを挿入します。 

2 インス!ル围面が表示されますので、画面の指示にがってイン 
ス I ルを進めてください。 


^ シリアルナンバーは同旧されている葉書に書かれている番号を 
/!\ ご使用ください。 

平 

自動的にインストール画面に進まない場合は、マイコンピュー 
夕一か百ご使用の CD - ROM ドライプを選択し、 「 Setup.exeJ 
ファイルをダブルクリックしてください。 


ぷちペンし〜る PTB-ST12PS のみ ) 


1 付属の CD - ROM ディスクを挿入します。 

2 インス!ル画面が表示されますので、画面の指示にがってイン 
ストールを進めてください。 


^ 自動的にインストール画面に進まない場合は、マイコン 
£\\ ピユーターか5ご使用の CD - ROM ドライブを選択し、 
注意 「 PENSEALR 已日 0. EXEJ ファイルをダブルクリックしてくだ 
さい。 
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タブレツトの基本操作 


^ Mac OS で使用する場合のごを意 

を意 Mac 日 S で本製品を使巧する場合は、 「 FkeyHandlerX 」 び起動している 
ことを確認してください。 「 FkeyHandlerX 」 び起動していない場合、本 
製品を正し<使巧することびでをません。 

詳しくは 、 「Mac 0 S で使巧する場合のごを意」 （ P .1 己） 


各部の名称 


アクセスランス 




r マク□キーエリア」や「サイドポタン」の設定は、本裂品付属の『マ 
ク□キーマ不ージゎ』で行ってください。 

『マク□キーマネージで』の i 羊細は、ソフトウェア付属のヘルプを参 
照してくどさい。 
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専用ペンについて 


乾電池の取り付け 


ご使用になる前に、ペンに乾電 
池を取り付けてくどさい。 


盛 

を意 


乾電池の挿入方向にま意 
してください。 




乾電池の交換時期 

乾電池の交換時期び近づくと、サイドボタン2びホく点打します。 
早めに新しい乾電池に交換してくだ'さい。 


ペン巧の交換 

ペン先巧丸くなってきた6、付 
属の「替え風」とな換してくだ' 
さし、。 

ペン先の交換は、専用のピン 
tZ ットを使用してくだ'さい。 


^ ペン先を交換する場合は、 
OJ 必ず付属の「替えお」と 
を意交換して<ださい。 


2 3 
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ペンの持ち方_ 

通常のペンと同様に持ちます。 



下給を使ラ 


タブレツトのシートをめくミ) 
と、トレース用の下給などを挟 
むこと巧でさます。 

版 厚い紙を挟むと正しく動 
/!\ 作しない場合びあります。 
を言また、とびったちのなど 
< で傷をつけないように注 

意して < ださい。 

ディスプレイの設定など 
により、トレースした結 
果び元の画像と異なる場 
合びあ0ます。 



28 






パソコンの画面と操作エリアについて 


初期設定では、タブレットの操作エリア（動作ちード）とパソコンの画 
面び、同じ範囲として動作します。 



操作エリア（動作亡ード）の設定は、本製品巧属の『マク□キーマネー 
ジわ』で行います。設定に関する詳細は、マク□キーマネージで付属 
のヘルプを参照してくだ'さい。 


しば6くペンを使用しない場含、ペンび節電亡ードになります。 

再度使用する場含は、ペン先を一度く巧すと植用で言るようになりま 
す。 




ペンをタブレットの操作エリア 
の上に移動して、ペンびタブ 
レットの有効範囲に入ると、ア 
ク tZ スランプび点なします。 

この状態で、ペンを動かすとデ 
スクトップの カーソルび 移動し 
て、使巧できる状態になります。 



ペンび操作エリアの外に化る 
と、アク tZ スランプび点滅が態 
になり、操作びできなくなりま 
す。 
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カーソルの 移動と操作 


I 回タツ3ずる 



クリック 

操作エリア内で、ペンを1回 
タップします。 

デスクトップ上のファイルや 
フすルダを選択することびでき 
ます。 


本製品付属の『マク□キーマネーシで』を使用すると、「サイドボタン」 
に様々な機能を割り当て5ことびで言ます。 

『マク〇キーマネージ1^』の詳細は、ソフトウェア付属のヘルプを参 
照してくだ'さい。 


カーソルの 移動 


操作エリア内で、ペンを移動さ 
せると、パソコン画面上のカー 
ソルび移動します。 
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ダブルクリック 


操作エリア内で、ペンを2回続 
けてタップします。 

デスクトップ上のファイルや 
フすルダを表なすること巧でき 
ます。 



本製品付属の『マク〇 
早ーマネージ1^』を使 
用す5と、「サイドボ 
タン」に様々な機能を 
割り当てることびでき 
ます。 

『マク □キーマネー 
ジわ』の詳細は、ソフ 
トウエア付属のヘルプ 
を参照してくだ'さい。 



ドラッグ 

操作エリア内で、ペン先をタプ 
レツトに巧し付けたまま、ペン 
を移動します。 



サイドボタンについて 


ペンには「サイドボタン」巧搭載されています。 

このボタンは、ペンの操作を補助するちので、こつのボタンには「ダブ 
ルクリック」や「むクリック」など芭々な機能を割り当て5こと巧でき 
ます。 

一『タブレットの設定』 （ P .32、 P .38) 参照 
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ご使巧の用途や環境に含わせて、タブレツトの動作設定を斤ってくだ'さ 
い。設定ちまは、ご使用の 0 S により異なりますので、下記を参考に設 
定してくだ'さい。 


Windows Vista の場合 (Home Basic を除く） 


[ スタート ] 一[コント □一 
ルパネル]ーコント□ールパ 
ネル左側の[クラシック表示] 
を選おします。 

『ペンと入カデバイス』を選択 
すると、タブレツトの設定画面 
巧表示されます。 


この画面では、タブレットのク 
I 」ック操作の設定を行ラことび 
でさます。 



『Windows Vista をご利 
用の場合』 （ P .34) もお 
読みくだ'さい。 


「マク□キーエ IJ ア」 
や「サイドボタン」の 
設定は、本製品付属 
の『マク n キーマネー 
ジ t 』 で行ってくださ 
い。『マク□キーマネー 
ジわ』の詳細は、ソフ 
トウ エア 付属のヘルプ 
を参照してくだ'さい。 
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Windows Vista Home Basic / XP / 2000の場台 

タブレットの動作設定や「マク□キーエリア」「サイドボタン」の設定は、 
本製品付属の『マク□キーマネージわ』で行います。 

下記の手順で『マク□キーマネージ V 』の設定画面を表示して、設定を 
巧って < ださい。 

『マク□キーマネージ V 』の詳細は、ソフトウェア付属のヘルプを参照 
してくだ'さい。 


タスク バーの マク □キー マ 
ネージおのアイコンを、ちク 
IJ ツクします。 


ジョン巧沛 

Macro Key Manager の i ミち 
ちタカ 
オプ泌 
ペシの設定 
ヘルプ 


[ ペンの設定]をクリックする 
と、タブレツトのプ□パテイび 
表示されます。 



マク□キーについて 


本製品は、タブレツトの入力やパソコンの操作を補助する『マク□機能』 
を搭載しています。 

操作エリアのマク□キーをタップするだ'けで、あ5かじめ登録された操 
作を簡単に実行することびできます。 


『マク□キーマネージで』の i 羊細は、ソフトウェアイ寸属のヘルプを参 
照してくどさい。 
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Windows Vista をご使用の場合 


Windows Vista ( Home 巨 asic 除く）のタブレット 
入力機能について 


本製品を Windows Vista (Home Basic を除く）で使巧される場合、 OS に 
搭載されている、タブレツト入力専用の様々な機能をご利巧いただ’けま 
す。 


^ 「Windows Vista 」 には、複数のエディションび用意されており、そ 
/!\れぞれのエディションでは提供される機能び一部異なります。ご使用の 
を意 Windows Vista では、本項に記載されている機能び搭載されていない場 
合びございます。あらかじめご了承<ださい。 

詳しい設定および入力ちまについては 、 [Windows VistaJ のヘルプを参 
照してください。 


タブレツト入力機能を使用ずる 


[ スター ト]一 [ アク t サリ] 
一！： Tablet PC ] の順に選おし 
ます。 


【■# IMI 规じーブ_ 

A Tablet PC 

苗 Tablet PC 入カバネル 
j Windows Journal 
记せ穿 

i ， コンビユータの陆単頂巧 
A システムツール 
>グーム 
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Tablet PC 入カパネル 


「Tablet PC 入カパネル」では、 
タブレツトを使巧して、ま書き 
した文字をキーボードを使って 
入力した場含と同じよラに変換 
し、ま書きで字を入カパッド部 
分に表示します。 


あいうえお 



す 


Windows Journal 


「Windows JournalJ では、手書 
きのノートと同じよラに使巧す 
さことびで言ます。 

手書きの文字をそのまま E 口刷し 
たり、テキストに変換す5など 
様々な利用び巧能です。 




Windows Vista でマク 
□キーマネージ でを利 
用している場ち、初期 
設定で「1<1日」のマク 
□キーに設定されてい 
ます。 


付養 


「付養」では、手書きの/亡を 
デスクトップ上に鶏すことびで 
をます。 

ボイス六亡などち鶏すことび巧 
能です。 



Windows Vista でマク 
□キーマネージ トを利 
用している場ち、初期 
設定で「1<1日」のマク 
□キーに設定されてい 
ます。 
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Snipping Tool 


Snipping Tool では、手書き入力機能に加えて、画面上のあ5ゆる部分を 
簡単に切り取ってを残すなどの操作び巧能です。 


[ スター ト] 一！；アクたサリ] 
一 [Snipping Tool ] の順に選 
択します。 


ァク t サリ 
3 Snipping Tool 


麵 Windows サイドバー 
ri クェ J レでムたンター 
* ェクスプ□-ラ 




タブレツトを使用して、切り取 
る範囲を囲ラだ'けで簡単にキト 
プチ V できます。 



Windows Vista でマク 
□キーマネージでを利 
用している場合、初期 
設定で PKUJ のマク 
□キーに設定されてい 
ます。 



「Office 2007 J のデジタルインク機能 


r Office 2007」の Word 、 Excel 、 Outlook 、 PowerPoint、OneNotes ではタプレツ 
卜の手書き入力による、ミ主駅機能に巧応しています。 

詳しくは、各ソフトウェアのヘルプで「インク注釈の挿入」を参照して 
くだ'さい。 
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タブレット入力の設定 


タブレットの設定は、コント□ールパネルの 『Tablet PC 設定』『ペンと 
入カデバイス』か5行います。 

ここでは、クリックやドラッグ操作に関する詳細な設定を斤うことびで 
さ■ます。 


1[コント□ールパネル]を表示します。 


[ スタート ] 一[コント 
□ールパネル]ーコント 
□ールパネル左側の[ク 
ラシック表示]を選択し 
ます。 



-■曲1 




■ 


啼も’< 0巧みか 

化 Wuff K I •かイ み, ，…か； "IMw Wli)49*f 

王一い w DtfanMr Bijifftaw uMm 

H w 户み a ドー 


『Tablet PC 設定』を選択 
すると、タブレツトの設 
定画面び表示されます。 


2画面の指示したがって、設定を行います。 

この画面では、タブ レッ 
卜入力に関する詳細な設 
定び可能です。 

また、「フリック」を設定 
することにより、「コピー」 

「貼り付け」「削除」「元に 
戻す」などのキーボード 
マク□機能を使用できま 
す。 


' ペンと入カデバ - r ス 


ペンのオプション]ホイン9オフシ3ン r フわク I _ 

I 图フ I わ巧は用してが実行すなが巧?！?巧口》口巧の） 

% ナ巧-シ3ンスック(の，） 

© ナ巧—シわ：7■わ5と偽刀が(り - 

' ヵス。マィての- ' ©.丄•な 

兵 

'ブ•胃^と’の坦度記8^巧すくす别巧巧芭できます•ほな度5苗く巧 
と. iCii のなフリ州 ft 等生する巧だ任げ友巧す。 

巧ち） Q * を 


因巧巧巧巧1こフリ;?^アイコン S ちモ朽(の 


活用由— 


詳しい操作方ミまか設定ち法は 、 Windows Vista のヘルプを参照して 
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アプリケーションから 「Pen 
Pad 」 をダブルクリックすると、 


タブレツトのブ□パテイヴ表示 
されます。 


% 



タブレツトの設定 

(M 

a C OS ) 

PenPad を表示ずる 
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バージョン情報 

[バージヨン情報]を選択すると、タブレットの動作亡ードの設定や現 
在の情報を表示します。 





〇単位 表示される情報の単位を変更します。 

0ペンの タブレットの動作亡ードを設定します。 

動作モード 初期設定では、タブレットの操作エリア 

とデスクトップの範囲び同じ設定になつ 
ています。（絶が座標亡ード） 

絶対座標モード 

操作エリア=デスクトップの範囲として動作 



デスクトツ3 


相対座標モード 

通萬のマウス操作と同じ動作 
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ボタン 

ボタンタブを選択すると、ペンの動作設定を表示します。 



〇サイドボタン1 ペンのサイドボタンを押した際に使用す 

サイドボタン吕 る操作を登録します。 

© デフオルト 設定を初期設定に戻します。 


© ペンのオフセット値 通常は[自動設定]に巧をつけてご利用 
<ださい。 

ペンの操作と力ーソルの位置びブレてい 
る場含、 [ 自動設定]の印を外して、 [ 調整] 
ボタンを押すとスフたット值を変更する 
ことびで言ます。 

© 筆圧の強さ 日〜100%り〜 30) まで設定す5こと 

巧で害ます。 

クリックやドラッグ操作する際に、ペン 
に加える圧力を調整します。 

[テスト]ボタンを巧すと、実際にペン 
操作を行って設定を確認す5こ巧できま 
す。 
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フアンクシヨンキー（マク□キーエリア） 


本製品は、タブレツトの入力やパソコンの操作を補助す5『マク□磯能』 
を搭載しています。 

操作エリアのフアンクシヨンキー（マク□キー）をタップす5だ'けで、 
あ6かじめ登録された操作を簡単に実行することびできます。 



♦ファンクションキーに登録で走ることは？ 

-通常のキーボードのファンクションキー磯能の割り当て 
-タブレットの設定画面を表示 
-ファインダーへのショートカット 
-方ールの送受信操作 
-指定したアプリケーションの起動 
-指をしたファイルを表示 
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O FI-F XX 


© 参照ボタン 


マク□を割り当てるキーを選択します。 
このボタンを巧すと、設定できる操作一 
K び表示されます。 


フアンクシ3ジキー 
ファンクシヨ ンキーの 坦 みなて 
@キ ーポー ド F 1 
0巧’い卜の設定 
0ファインダー 
〇«子乂ールを送りなさい 
〇«子イールをまけ巧りなさい 

【- ttyfeA j r OK ) 


r キーボード Fx 」 

通常のキーボードのファンクシヨンキー 
を押した時と同じ動作をします。 

r タブレツトの設定」 

設定画面を表示します。 

「ファインダー」 

ファインダーを表示します。 

r 電子/ールを送りなさい」 
r 電子—ルを受け取 U なさし、」 

/ールの送受信を巧います。 


ファンクションキーをタップした時に、 
指定したアプリケーションやファイルな 
どを起動させる際に使用します。 

このボタンを押して、起動させたいアプ 
リケーシヨンを指定してくだ'さい。 
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困った時は 


■使用前の質問 



タブレツトとマウスの操作性の違いについて 


タブレツトは、より紙と銷筆に近い感覚で使用できます。 
これはマウスは相巧座標なのにがし、タブレツトは絕巧座標 
で動作するという違いびあるためです。 

マウスし慣れてし^る場含、使い始めは尸惑つ場含びあるかち 
しれません巧、利用してい5うちにタブレツトの使いやすさ 
を実感していただ'けるはす’です。 

また、必要に応じて動作亡ードを蜜要してくだ'さい。 （ P .29、 
P .38) 



タブレツト本体の上に物をおいても大丈夫ですか？ 


タブレツトは精密な磯器です。マウスパツドの代わりとして 
利用は可能ですび、それし分上の重量物やと巧ったちのなどは 
載せないでくだ'さい。また、使用中は強い衝擊を与えないで 
くだ'さい。 


しば5 く使巧しないときは USB ポートか5取り外して保管し 
てくだ'さい。湿気や埃のをい場所および高温にな5場所での 
保管は避けてくだ'さい。 


P ドライバびインストールでさない 


Windows の場含、管理者権限で□グインしている必要びあり 
ます。公共のスペースなどの場含、制限されている場含巧あ 
U ます。 


43 




■操作に関ずる質問 



タブレツトが使えない/カーソルが動かない 


パソコンに正しく本体巧接続されているかご確 i 温くだ'さし、。 
接続されると LED 巧青く点滅します。 （ P .26) 

ペンの乾電池び消耗していないな確認してくだ'さい。 （ P .27) 

タブレツトを PC 本体の USB ポートに挿して確認してくだ'さ 
い。 USB 八プ経由の場含は動作しないことびあります。 
Macintosh の場含ち、キーボード脇の USB ポートではなく、 
PC 本体の US 巨ポートで動作確認してくだ'さい。 

ドライバを一度アンインストールしてか6再度インストール 
してみてくだ'さい 。 （Windows Vis ねを除く） 


Macintosh の場合は、 FkeyHandlerX ヴ起動しているか確認して 
くだ'さい。 （ P .1 己） 

ペンをタブレツト本体か6離しすぎると正しく動作しません。 
本体か5 1 cm 程度までの距離で利用できます。 CP .29) 

しば5 くペンを使巧しない場含、ペンび節電 E - ドになりま 
す。再度使巧する場含は、ペン先を一度く押すと使用できる 
よラになります。 


口 I サイドボタンが正しぐ動作しない 


ペンの乾電池び消耗していないな確認してくだ'さい。 （ P .27) 

正しくタブレツトの設定び行われているか確認してくだ’さし、。 
( P .32、 P .；38) 


ペンを本体な5離しすぎると正しく動作しません。本体か5 
1 cm 程度までの距離で利用できます。 （ P .29) 


44 



ペンの動作が遅い 


パソコンの環境によっては、動作び若干遅くなる場台巧あり 
ます。必要のないソフトウェアを停止することにより改善す 
る場合巧あります。お試しくだ'さい。 



マク□キーマネージャの使い方がわからない 


マク□キーマネージ V をインストール後、タスクトレイに表 
示されるアイコンをちクリックし、ヘルプをクリックしてく 
だ'さい。 

なお、ヘルプを参照するためには Adobe Reader び必要になり 
ます。 

Adobe Reader な http :// www . adobe . com / jp / products / reader / 

か 5 ダウン□ー ドすること巧巧能です。 



トレースしても、元データとタブレットで入力したデータの 
大ささが一致しない 


ちニ タのヴイプや画像隅像度などび完全にタブレツトと一致 
しなければな6ず、正確なトレースす5ことはかなり困難で 
す。スキ V ブーでデータを取りぶんでいただ'き、画像修正さ 
れることをお勧めいたします。 
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■その他の質問 



消しゴム機能はありますか？ 


ありません。描画した画像などを削除する場合は、削除の設 
定にしてから操作を巧ってくだ'さい。 


マク□キーに、頻繫に使う操作を登録しておくと便利に使用 
で含ます。 



ペンを失くしてしまいました 


付属品の一部は別途、販売予定となっております。詳しくは 
巧ームぺーソ （ hl : tp :// wvwv . princeton . co . p / index . hijnl ) をご確認 
くだ'さい。 



付属ソフトウェアについて 


マク□キーマネージ V な外のソフトウェアについては、ヴポー 
卜を巧っておりません。 ご3胥\<ださい。 



Photosh 叩 Elements のシリアルをなくしました。再発行 
でさますか？ 


申し訳ございません巧、1つの製品につき、1つのシリアルの 
みになっております。再発斤はできませんので、シリアルの 
紛失には十分ごミ主意くどさい。 
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製品仕様 


読み取り範囲 

1日インチ X 目.2己インチ （2 己 4 mm X 158.75 mm ) 

読み取り分辭能 

(1027 mm 

読み取り精度 

0.42 mm 

読み取り速度 

12 日 rps 

筆圧レベル 

1024 レベル 

対応機種※ 

USB ポート、 DVD - ROM ドライプを標準搭載した 
DOS / V 、 PC -98 NX および Apple Macintosh 

対応 0 S 

Windows Vista / XP / 200 0 ( すベて日本語版） 
Mac OSX 10.2 .8 が降 

外形寸法 

W 30 己 X D 2 日6 X H 9 ( mm ) 

質量 

565 g 


义 パソコンに標準搭載されている U 沈ボートに接続してご利巧くだ'さい。 

USB /\ブでの使用はサポートしておりません。 

X すべてのパソコン環境での動作を保舒するちのではありません。 
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お手入れ 


本製品のおま入れは、接続されているケーブル類を全て取り外し、湿気 
や水気の無い場巧で行ってくだ'さい。 

-本製品の汚れの岛き取りは、乾いたやわ5かい巧で行ってくだ'さい。 

-ひどい汚れなどを岛き取る場含は、中性洗剤を水で薄めやわ5かい 
巧に付けて、固く絞ったあと岛き取ってくだ'さい。絶対にシンブー、 
ベンジンなどは使用しないでくだ'さい。 


—ザー登録について 


轉社あームぺージじて、ユーヴー登録びできます。 

辭社ホームぺージ r ユーザー登録 J 

http://www.princeton.co.jp/support/top.html 


※ユーザー登録されたお客様には.焊巧から巧製な等の情報をお届けします。 

※ユーザー登録をに、本製おを讀渡した場合には，ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。 
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ヴポートについて 


♦保話書に必要事項をご記入ください 

保証書は本製品パッケージに添付しております。販売店による「販 
売店名」「お買い上げ曰」の記入びされていることを確認してく 
ださい。 

その化、必要事項をご記入の上、本書と一緒に大切に保管してく 
ださぃ。 

♦保話期間 

お買い上び曰か51年 

♦修理を依頼される場ち 

本書の記載を再度ご確認くだ’さい。テれでち改善されない場含は、 
販売店または興社「テクニカルサポート tZ ンター」までご連絡く 
ださぃ。 

保証期間内の修理につきましては、「保証既定」に従い修理を行 
います。製品の修理には保証書巧必要です。 

保証期間外の修理につきましては、有料にて修理させていただ'き 
ます。販売店または輕社「テクニカルサポートたンター」までご 
相談ください。 

♦その他サポートに関するお問いちわせ 

輕社「テクニカルサポートたンター」までご連絡くだ’さい。 

テクニカルヴポートセンター 


が電話か6のお問い合わせ[ま巧リ咒祀苦點晋％日ぶ背欄指ミホ誠な。 

03 - 6670-6848 

Web からのお問い合わせ 

http://www.princetoaco.jp/contacts/top.html 
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製品保証に関して 


-万一、設おのご廣入から1年が内に旣?口がな盾した場合は、弊社によるが盾判が完了张巧谢こて修理/聲品交巧が応させ 
ていただまます。修理にて巧をされた本ホおよび部品に関しての所有宿は巧社に用属するものとをしまず。 

-保証の対象となる郎分は製品(テしビ’巧裸チューナ ー) 部分のみで、添付品やミ肖巧おはお証が象より除外とさせていただ 
きます。 

-本製品のな盾また使用によってをじた損きは、直接的’間接的問わず、弊社は一切の青任を負いかねますので、予めご了承 
ください。 

-当化は商品どラしの互換性問題やをる特定巧送での動作不良や欠帕などの不正理な間題に関する正巧せや完全性にっい 
ては，爲示のにも巧巧のにもいかなる保証を行なっておりません。また販巧した商品に関運して発ました下記のよラな障 
害およぴ損失にっいてを、当社は一切の育任を負わないものといたします。 

. -度こ廣入いただいた商品は、商品自体が不良ではないおり，をおまたは交換はできません。対応機種間まいによるあ品 
はできませんので予めこ了を下さい。 

This warranty is valid only in Japan 

免責事項 

■保証期間巧であっても、巧の場合は巧註対象みとなります。 

■巧記含のご恒示がないち合 ■ または記人測れ，なさん g が K められた場合。 

■設巧，届ちのす篇ち，使用方法および，を*事項に反するおおりのいによってちじた巧田•房奋。 

■巧送 • a 下-ホさらど，お巧り没いが不*切なためにちじたな由-信な。 

-お客巧の S に括すべき事由によ0ちじた«おに R 看のないか S 上の信®。 

.火!) i. 化»,水査，ち呈，吾至.その巧天巧異変，勇ま電圧などによりちじた巧 B •信巧。 

■巧おしているほかの度器，その化？(■巧要因に起因してちじた田!由’眉田。 

-お客巧が巧目にインストールされたソフトウェアに起因して生じた巧 B• 信苗。 

■ お客巧の巧京または重せ失によ0ちじたお田-居奋。 

■ 取のを巧番 isK のを巧を件ならびに tanifts ちちを面足していない*さ。 

■ g 社もしくは巧なち定のな守を社 W ホでち a 品の扭品でを•居理 • 11空-な這を巧した：®合。 

■ 至 S などよ DS 品を入手したち合。 

■お買い上げ製品の故度もしくは動作不具合により、その製品を巧巧したことにより生じた直接,間接の晨き、 HDD 等記憶媒 
体のデータに関する損害、を失利な、ダウンタイム(巧自 g 停止期間)、展客からの信巧、設備およびな産への損害、交お、おぎ様 
および関おする第=まの製品を普むシステムのデータ、プロブラム、またはそれらを修復ずる巧に生じる費用（人件費、交通 
費、復旧普)等、一切の保註はをしかねまず。またそれらは限定な証の明記がされていない巧合であっても（契約、不ま行為等 
ま理論の如何を問わず)資任を負いかねます。 

■製品を運届した結果の他への影营につまましては一切の音任を負いかねますので予めご了を下さい。 

■購入された当な K おの故障、または当社が提供した巧I正サービスによりお客様が巧った損害(経済的、時間的、業務的、信 
神的等）のうち，直接-間接的にを生する可能性のあるいかなるを失柯益，損きにっきましては、まなに巧をまたは重大な 
る過ホがある場合を除き、お社では一切貴をを負いかねますのでご了ホください。また，お社が青任を負う場合でを，重大 
な人身損害の巧合を除ま，お客巧が晴乂された弊化磬品などの価格を超えて青任を負ラをのではありません。 

■巧視 LAN の仕樣上やむを得ない事情によ0セキュリティ問題がを生した場合、もし< は動作不頁合によりその裝おを巧 
用したことにより生じた直接、間接の損害において一切の音巧を負いかねますので予めご了を下さい。 

製品修理に関して 

•保証期間内の修理は、辟せテクニカルサボートまでご運箱いただいたホ、ホ暗品をお社まで送付していただきまず。故障品 
ちかの獻弊社までのを料はお客様のこ負担となりますことを予めこ了をください。修理完了おまたは代替品をご指ミの場 
巧にごをがさせて頂まます。 

-動作確認作業中及び修理中の代替品•商品貨し出し等はいかなる場合においても一切巧っておりません。 

-お客様に商品力巧 IJS した日から1過間な巧に、お客様より当社に対して初巧不良の申請があった場をで、なお力、っ興社側の 
認定がなされた巧合にのみ巧巧不良品として，正常おちしくは新品との交換をさせていただまます。その巧はご睛入時の巧 
包,箱、巧証書などのが属品等がをて怖っていることがを件となります。 

-修理おに関しては嘴お保証备 J を必ず同旧し,下記嗦問い合わせにっいて J に記入された住所までごを巧ください。 

-聲造中止きのま由により交換商品が入手不可能な場合には同きおとの交巧となります。 

-お客様の設定、接続等のミスでをった場合、また Kb ちの不良とは記められないち合は,巧術料およびチIック料を展く場合 
がございまずので予めご了を下さい。 

-お客様の卸都合により，有料修理の巧回’キャンセルを巧われた場合は巧师作窠料及び巧送料を請まさせて頂く場合がござ 
いますので予めご了を下さい。 

-サボートスタッフの指示なく、お客様の料断により設品Iをご送が頂いた場合で,をホの再現なが見られない巧合、あび裝品 
化巧の範囲巧と判断されたち合、巧师手お料を請求させて頂く場合がございますので予めご了を下さい。 

修理/お問い合せに ついて 

■テクニカルサポ ー K •商品およびな証に西ずるお Fp 3 い合わせ巧 


テクニカルサポート 

干101"0032ま京が千代田区き本巧 3-9 -日 K.Ai ビル 3F フリンストンテクノロジー巧巧会社テクニカルサボート註 
下 E し； 03 -66/0-6848 (さが:月曜□からを垣曰のかひ卜じ:〇〇—に:〇〇〜じ:〇〇巧を曰および曲れ指を化業曰を除く） 

Web 力、らのお問し、合わせ： http://www.princeton.co.jp/support/top.html 
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本機器の仕様および外観は，予告なく変更することがあります。 

本書の内容は予告なく変更されることがあります。 

本書の著作権はプリンストンテクノロジーじあります。 

本書の一部または全部を無断で使巧，複製、転載することをお断りします。 

本書に記載されている会を名.製品名は各社の商標、および登録商標です。 

本書では TM ⑥は明記しておりません。 

本機器の内容またはその仕様じより発生した損害じついては、いかなる責任も負いかねます。 
あらかじめご了承ください。 


プリンストンテクタ□ジーでは、インターネットのなームページにて最新情報ホ販売店を 
紹介しております。 

http://ww\A/.princeton.co.jp/ ) 
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